majster szczotkarski, 
członek Tow. Wzajemnej Pomocy rękodzielników i przemysłowców 


przeżywszy lat 59, po krótkiej i ciężkiej chorobie, opatrzony Sw. Sakramen- 
tami, zmarł dnia 20 listopada 1912 roku. 


W ciężkim smutku pozostali żona, syn, brat i siostra zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów 
Zmarłego, Znajomych i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok z „Collegium medicum“, które 
odbędzie się w piątek dnia 22 b. m. o godz. 3 po południu, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


lakład pogrzebowy J. Horak w Krakowie. — Telefon 284. Drukarnia Żwiązkowa w Krakowie 


